โร ง แร ม ช็ อ ป อ ิ น น ์ 
ขอ น แก ่ น 








ม า ต ร ฐา น ร ะ ด ั บ ส า ก ล ห ้ อ ง พ ั ก ส ะ อ า ด ป ล อ ด ภั ย ต ั ้ ง อ ย ู ่ ใน ท ํ า เล 

เย ี ่ ย ม ใก ล ้ ย ่ า น ก า ร พ า ณิ ช ย ์ แล ะ แห ล ่ ง ร ้ า น อ า ษา ร ม า ก ม า ย จ ึ ง ส ะ ด ว ก ส บ า ย 
แล ะ ม ั ่ น ใจ ใด ้ ใน ท ุ ก ก า ร เข ้ า พ ั ก ไม ่ ว ่ า จ ะ เป ็ น ก า ร เด ิ น ท า ง เพ ื ่ อ ต ิ ด ต ่ อ ร ุ ร ก ิ จ ห ร ื อ เพ ื ่ อ 
ก า ร พ ั ก พ ่ อ น 

โร ง แร ม ช็ อ ป อ ิ น น ์ ขอ น แก ่ น ล ั ้ ง อ ย ู ่ | ต ํ า บ ล ใน เม ื อ ง อ ํ า เภ อ เม ื อ ง จ ั ง ห ว ั ด 
ขอ น แก ่ น 40000 พ ร ้ อ ม ให ้ บ ร ิ ก า ร อ ย ่ า ง เป ็ น ม ิ ต ร ใน ร า ค า ส บ า ย ก ร ะ เป ๋ า แว ด ล ้ อ ม 
ไป ด ้ ว ย ส ถา น ท ี ่ ส ํ า ค ั ญ ห ล า ย แห ่ ง เช ่ น เซ ็ น ท ร ั ล พ ล า ช่ า เท ศ บ า ล เม ื อ ง ขอ น แก ่ น 
ห ้ า ง แฟ ร ี ่ พ ล า ช่ า พ ร ะ ม ห า ร า ต ุ แก ่ น น ค ร (ว ั ด ห น อ ง แว ง ) ส ถา น ี ขน ส ่ ง พ ู ้ โด ย ส า ร 
แล ะ ส ถา น ี ร ถ ใ ฟ ข อ น แก ่ น โร ง แร ม ห ่ า ง จ า ก 
ส น า ม บ ิ น เพ ี ย ง 10 น า ท ี เด ิ น ท า ง ส ะ ด ว ก 
ด ้ ว ย ร ถ ส อ ง แถว ป ร ะ จ ํ า ท า ง ใน เม ื อ ง i 


๑ ห ้ อ ง พ ั ก ม า ต ร ฐา น 158 ห ้ อ ง ส ิ ่ ง อ ํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใน ห ้ อ ง พ ั ก 
๑ ท ี ่ จ อ ด ร ถ เพ ี ย ง พ อ ๑ ท ี ่ น อ น ส ั ่ ง ท ํ า พ ิ เศ ษ น ุ ่ ม ส บ า ย 
๑ เป ิ ด บ ร ิ ก า ร ต ล อ ด 24 ชั ่ ว โม ง ๑ เค ร ื ่ อ ง ป ร ั บ อ า ก า ศ 
๑ ล ิ ฟ ต ์ อ ํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ๑ น ้ า อ ุ ่ น ให ล แร ง 
๑ ร ะ บ บ ค ี ย ์ ก า ร ์ ด ส ํ า ห ร ั บ เข ้ า อ อ ก ๑ ก ี ว ี 32 นิ้ ว 
ห ้ อ ง พ ั ก แล ะ ต ั ว อ า ค า ร e WS Wi-Fi 
๑ มุ ม บ ร ิ ก า ร เค ร ื ่ อ ง ด ื ่ ม ท ี ่ ล ็ อ บ บี้ ๑ โต ๊ ะ ก ํ า ง า น 


๑ บ ุ ม จ ํ า ห น ่ า ย อ า ห า ร เค ร ื ่ อ ง ด ื ่ ม แล ะ ขอ ง ใช ้ ๑ ต ู ้ เย ็ น 


) 


ส ถา น ท ี ่ ส ํ า ค ั ญ ใก ล ้ โร ง แร ม 


แฟ ร ี พ ล า ซ่ า 

ส ถา น ี ขน ส ่ ง ป ร ั บ อ า ก า ศ 

บ ึ ง แก ่ น น ค ร 

เซ ็ น ท ร ั ล พ ล า ซ่ า 

พ ร ะ ม ห า ร า ต ุ แก ่ น น ค ร (ว ั ด ห น อ ง แว ง ) 
บ ั ก ชี 

ต ล า ด ต ้ น ต า ล 

แม ็ ค โค ร 

เท ส โค ้ โล ต ั ส 

ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ขอ น แก ่ น 

ส ถา น ี ขน ส ่ ง ผู ้ โด ย ส า ร ให ม ่ (บ ข ส .3) 
ท ่ า อ า ก า ศ ย า น ขอ น แก ่ น 


GPS 16.428308, 102.841572 


ศก อ เศ ห ต นา น ขอ น ส ท 


ต ิ ด ต ่ อ ส ํ า ร อ ง ห ้ อ ง พ ั ก 

โร ง แร ม 043-223-899 

ส ํ า น ั ก ภา น ให ญ่ 02-659-2899 

อ ี เม ล khonkaen@hopinnhotel.com 
ET] www.HopinnHotel.com 
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